Schlösser Iocks 207 


Familien-Schloss-Set = 


Mono-Key-System 


Neon Padlock-Set 
4 Schlösser in den Farben 
Schwarz, Blau, Orange, Gelb 


Familien-Schloss-Set 
40 x 24 mm 
Universell einsetzbar, 


kunststoff-beschichtet 


# 120 279 01 
VE = 10/120 Sets 


MINI-Family-Lock-Set 


40 x 24mm 
universal use 


# 120 279 01 
Unit = 10/120 sets 


Schlaufenkabel LK 


Universell einsetzbar, kunststoffbeschichtet, 
zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss 


Kabel-P: 10 mm 
#120 246 01 Schlaufenkabel LK 200, Länge 200 cm 
#120 24701 _ Schlaufenkabel LK 500, Länge 500 cm 


VE = 6/18 Stück 


# 120 248 01 
VE = 4/12 Stück 


Schlaufenkabel LK 1000, Länge 1000 cm 


Outdoor Vorhängeschloss OP40 


Kunststoffbeschichtet mit Schutzkappe 
gegen Schmutz und Feuchtigkeit 


Bügel-ß: innen 6 mm, außen 8 mm 


# 120 245 01 
VE = 10/60 Stück 


www.pointbike.de 


Cable SE © 4 AR 
universal use, for the use with outdoor "4 » \ 
lock OP 40 ; EN 
Cable-P: 10 mm , 

#120 246 01 Cable LK 200, Length 200 cm 

#120 247 01 Cable LK 500, Length 500 cm 


VE = 6/18 pieces 


#120 24801 Cable LK 1000, Length 1000 cm 
Unit = 4/12 pieces 


Outdoor OP40 
SE 


plastic wrapped with protection cover 
against mud and rain 


®: inside 6 mm, outside 8 mm 


# 120 245 01 
Unit = 10/60 pieces 


